TEODOR KARPOWICZ 


b. Zolnierz wojsk polskich w r. 1831, 


przeżywszy lat /4, po krótkićj chorobie, w dniu 10 Listopada 1874 r. zakończył życie. 


Pozostała żona wraz z córką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok we Czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 4 po południu z domu pod L. 11 


w Rynku głównym wprost na Cmentarz. 


W AS E EN Rogers oN 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


